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NEW MECHANICAL HEART AT S.G.W.U.'s ENGINEERING SEMINAR 

ee ee eS ENGINEERING SEMINAR 

A newly designed mechanical heart will be featured as one of the displays at 
Sir George Williams University's Seminar on Fluid Control and Systems, 


September 11, 9 a.m. to 8 p.m. 


In addition, the Mechanical Engineering Department program will include 


discussion of the pneumatic signal generator, pneumatic tape transport mecha- 


nism and other fluid control devices. 


Special lecturer Ondrej Brychta, who heads the Research and Development In- 
stitute of the Konstrukta National Enterprise in Czechoslovakia, will speak 
on the application of fluid control and microdiaphragm devices. Mr. Brychta 


also holds a visiting research fellowship at Sir George Williams. 


Fluid control and systems has been a major research area at Sir George Williams 


for the last several years. 


Joel McCormick 
Information Assistant 


For further information contact Dr. M.P. du Plessis at 879-5851. 
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UN NOUVEAU COEUR ARTIFICIEL AU COLLOQUE ORGANISE PAR LA FACULTE DE GENIE DE 
L'UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 

Un coeur artificiel nouvellement concu sera exposé lors du colloque sur les 
appareils et les syst&émes de controles fluidiques qui sera donné par 1'Uni- 


versité Sir George Williams le 11 septembre de 9h. du matin a 8h. du soir. 


De plus, le programme du département de génie mécanique comprendra des dis- 
cussions sur le générateur d'ondes pneumatiques, sur les appareils d'enre- 


gistrement de signaux pneumatiques et sur d'autres appareils de controdles 


fluidiques. 


En tant que conférencier invité, M. Ondrej Brychta, qui dirige l'Institut 
de Recherches et de Développement de la Konstrukta National Enterprise 


en Tchécoslovaquie, parlera sur les applications des controles fluidiques et 


des appareils a microdiaphragme. 


Les contrdles fluidiques et les systémes ont été l'un des principaux sujets 


de recherches pendant ces derniéres années A l'Université Sir George Williams. 
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Joel McCormick 
Assistant, Bureau de 1'Information 


Pour tous renseignements s'adresser au Dr M.P. du Plessis, 879-5851. 
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